Przez pierwszych kilka zająć obowiązywać będzie tabelka do rysunku wykonawczego 
Tabelka do rysunku złożeniowego pojawi się później. 


Tabelki umieszczane są dokładnie w prawym dolnym rogu arkusza (linia dolna 
i boczna lewa tabelki pokrywają się z liniami obramowania - 5 mm) bądź formatu 
A4 (tylko układ pionowy) bądź formatu A3 (układ poziomy, dopuszczalny jest układ 
pionowy). 

Na pierwsze zajęcia przygotowujemy format A3: 420 x 297 w układzie poziomym 
z obramowaniem 5 mm i tabelką uproszczoną (dolna tabelka) 
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TABELKA DO RYSUNKU WYKONAWCZEGO 
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